MARYA FIDLER 


żona maszynisty koler Karola Ludwika. 


przeżywszy lat 33, po ciężkiej a dolegliwej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 19 Kwietnia 1885 roku. 


W smutku pogrążony maz wraz z ezworeiem małoletnich dzieci zaprasza krewnych, Przyja- 

ciol, Znajomych i pobożną Publiczność, na obrzed pogrzebowy, który się odbedzie we Wtorek 

dnia 21 Kwietnia o godzinie 4 popołudniu, z domu pod Nr, 29 przy ulicy Szlak, wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


BIORO OGLOSTE 
| X ZOKWIETHG | 4) 
W KRAKOWIE. 


W Drukarni Zwiazkowéj w Krakowie, ul. św. Jana. 


